inzynier-chemik, b. kierownik Oddziału w Mościcach 


przeżywszy lat 46, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 22 marca 1942 roku. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w czwartek dnia 26 b. m. o godzinie 11 przed południem 
w kaplicy na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do grobu, o czym zawiadamia 


rodzina. 


zama „CONCORDIA“ 
POGRZEBOWY rukarnia Związkowa, Kraków, ul. Mikołajska 13, 
=> JANA WOLNEGO 


Kraków, pi. Szezepanski 2. Telefen 103-39 


